STANISŁAW 


SZCZESNOWICZ 


emer. dyrektor Zakładów Karnych 


urodzony dnia 20 stycznia 1866 r. zmarł dnia 16 sierpnia 1942 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach od 


prawione zostanie w środę dnia 19 b. m.o godzinie 11 przed poł. 
w kaplicy na cmentarzu rakowickim, 


po czym nastąpi złożenie zwłok do grobowca, o czym zawiadamia 


Rodzina. 


Zakład pogrzebowy 
Onufrego Fiuta Drukarnia Związkowa, 


Kraków, Mikołajska 13. 
Kraków, ul. Grzegórzecka 7, Telefon 141-05 i 102-48. 


